Signetics 

Memories 



BIPOLAR MEMORY CROSS REFERENCE 



AMD' 




2700/27 LSOO 


82S16 


2701/27LS01 


82S17 


27S08/27LS08 


82S23 


27S09/27LS09 


82S123 


Z7S10 


82S126 


27811 


82S129 


3101 


82S25 


3101A/27S02 


3101A 


93415 


82S10 


93415A 


82S10 


93425 


82S11 


93425A 


82S1 1 




FAIRCHILD 


SIGNETICS 


10149 


10149 


10144 


10144 


10410 


10144 


10415 


10146 


93403 


82S25 


93406 


82S226 


93411 


82S17 


9341 1A 


82S1 17 


93415 


8281 


9341 5A 


82S10 


93417 


82S126 


93419 


82S09 


93421 


82S16 


93421 A 


82S116 


93425A 


82S11 


93427 


82S129 


93431 


82S130 


93436 


82S130 


93438 


82S140 


93441 


82S131 


93442 


82S240 


93446 


82S131 


93448 


82S141 


93452 


823 136 


93453 


82S137 


93454 


82S28D 


93457 


82S1 26 


93464 


82S281 


93467 


82S129 



HARRIS 


SIGNETICS 




INTERSIL 


SIGNETICS 


0064 


82S25 




5501 


82S25 


HM /DUz 


ozb23 




5508 


82S1 


HM7603 


O^O 1 Z J 




5508A 


8281 


MM /DUO 






551 8 


82S1 1 


Ljh rt~7A 1 n 


82S 1 26 




551 8A 


82S1 1 


HM761 1 


82S1 29 




5523 


74S201 . 


761 5 


10149 




5523A 


82S16 


HM7620 


82S130 




5533 


74S301 


HM7621 


82S131 




5533A 


82S17 


HM7640 


82S140 




5600 


82S23 


HM7641 


82S141 




5603A 


82S126 


HM7642 


82S136 




5604 


82S130 


HM7643 


82S137 




5605 


82S140 


HM7647 


82S1 1 5 




5610 


82S123 


HM7680 


82S180 




5623A 


82S129 


HM7681 


82S181 




5824 


82S131 


HM7684 


82S184 




5625 


82S141 


HM6685 


82S185 




56506 


82S136 








56526 


82S137 







MMI 


SIGNETICS 




82s 1 40 


634° ^ 


82S141 


6348 


82S146 


6349 


82S147 


6352 


82S136 


6353 


82S137 


6380 


82S1 80 


6381 


82S181 


6385 


82S2708 


6530 


82S17 


6531 


82S16 


H6555 


82S09 


6560 


82S25/3101A 



INTEL 


SIGNETICS 


2708 


82S2708 


2716 


82S2716 


3101 


82S25 


3101A 


3101A 


31 06/ A 


82S16 


31 07 /A 


82S17 


3301 A 


82S226 


3302 


82S230 


3322 


82S231 


3601 


82S126 


3602 


32S130 


3604 


82S140 


3606 


82S136 


3608 


82S180 


3622 


82S131 


3624 


82S141 


3625 


82S137 


3628 


82S181 



MOTOROLA SIGNETICS 


4004A 


82S226 


4064 


82S25 


4256 


8281 6 


5005 


82S1 26 


10139 


10139 


10144 


10144 


10149 


10149 



MMI 


SIGNETICS 


6200 


828226 


6201 


82S229 


6205 


82S230 


6206 


82S231 


6246 


8204 


6247 


8205 


6300-1 


82S1 26 


6301-1 


82S1 29 


6305-1 


82S130 


6306-1 


32S131 


6330 


82S23 


6331 


82S1 23 



NATIONAL 


^ 1 ^ M CTI 

sltjNb 1 


74187 


82S226 


74S188 


82S23 


74S287 


82S1 29 


74S288 


82S123 


74S387 


82S126 


74S570 


82S130 


74S571 


82S131 


74S572 


82S136 


74S573 


82S137 


8582 


82S17 


86L99 


82S2S 


87S295 


823 140 


87S296 


82S141 








T.I. 


SIGNETICS 




2708 


82S2708 




74187 


82S226 




74S188 


82S23 




74S189 


7481 89 




74S200 


74S20G 




74S201 


74S201 




74S209 


82S11 




74S270 


82S230 




748287 


828 129 




74S288 


82S123 




74S289 


3101A 




74S301 


74S301 




74S309 


82S10 




74S370 


82S231 




74S387 


82S126 




74S472 


82S147 




74S473 


82S146 




74S474 


82S141 




74S475 


82S140 




74S476 


82S137 




74S477 


82S136 



Parts are pin for pin functional replacement except where noted. Signetics supplies most devices 
in both commercial and military temperature ranges. 



PLEASE QUOTE STOCK NO. 

AND MANUFACTURERS PART NO. 



WHEN ORDERING 
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PLEASE QUOTE STOCK NO. 

AND MANUFACTURERS PART NO. WHEN ORDERING 



it™ 



GEMINI 
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GEMINI 
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FOR CURRENT PRICES PHONE 
HARLOW (0279) 29644 
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pin 4 connected to case 



CONNECTIONS 


DRWG NO. 1 


2 


3 


4 


12.1 Vo 


Vp 


Vi 


Vn 


12.2 d 




Si 


S 


12.3 s 


d 


9 





Substrate 
connected to 
envelope 



PLEASE QUOTE STOCK NO. 

AND MANUFACTURERS PART NO. WHEN ORDERING 
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